Mgr inż. Rudolf 


BIZANS 


a 


przeżywszy lat 84, zmarł w dniu 15 września 1988 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie we wtorek dnia 4 października 1988 r. o godz. 9.15 


w kaplicy na cmentarzu Rakowickim. 


Odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego nastąpi o godzinie 10.00 od bramy głównej cmentarza 


Rakowickiego, o czym zawiadamia: 


RODZINA 


